JOZEF KLEK 


przezywszy lat 42, opatrzony $w. Sakramentami, po długich a do'egliwych cierpieniach 


zmarł dnia 8. Marca 1886 r. 


W smutku pozostała żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego 
na wyprowadzenie zwłok w dniu 10 Marca 1886, o godzinie 4 popołudniu z domu przy ul. 


Długiej Nr. 28 wprost na cmentarz. 


W druknni Zwiazkowej w Krakowie alia św. Jona Nr 1 


